TABELLA-PRONTUARIO PER LA TARATURA DEGLI AP- 
PARECCHI TELEFUNKEN Mod. T. 530-535 


Campo 

Frequenza 

Gradi 
oscil - 
latore 

Viti Sirufer 
e comp, 
da regolare 

Osservazioni 

II. M.F. 

469 kHz 


48-49 

Oscillatore fra massa e gri- 
glia WE 19 (comm, su 

O. M.). 

1. M.F. 

469 kHz 


41 -42 

Oscillatore fra massa e gri- 
glia WE 20 (commut. su 

O. M.). 

O.M. 

580 kHz 


27-7-8 

Oscillatore fra presa terra e 
antenna (comm, su O. M.). 

O.M. 

1400 kHz 


29-9-10 

Oscillatore fra presa terra a 
antenna (comm, O. M.). 

O.T. 

3,7 Me 


31 -12 

Oscillatore fra presa terra e 
antenna (comm, su O. T.). 

O.T 

8,5 Me 


32-15 

Oscillatore fra presa terra e 
antenna (comm, su O. T.). 

O.C. 

10 Me 


34-15 

Oscillatore fra presa terra e 
antenna (comm, su O. C.). 

O.C. 

19 Me 


35-16 

Oscillatore fra presa terra c 
antenna (comm, su 0. C.). 








